ARNOLD MIECZYSŁAW 


ZDE 


inżynier architekt 


najukochańszy mąż, brat i szwagier 


przeżywszy lat 55, zmarł nagle 
9 stycznia 1963 r. w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach 

odprawione zostanie we środę dnia 

9 bm. o godz. 11 w kościele na cmenta- 

rzu rakowickim, po czym nastąpi wypro- 

wadzenie zwłok na miejsce wiecznego 

spoczynku, o czym zawiadamiają pogra- 
żeni w głębokim smutku: 


żona, brai, szwagier, rodzina i przyjaciele. 
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